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INLEDNING 


Sikte 6A, se bild 1, anvinds vid skjutning med akan, raketer och robot mot s&vil luft- 
som markmal. Det dr ett allviderssikte, varfér informationer om malets lige erhalls 
dven nar ff pa grund av dalig sikt eller mérker inte kan direkt iaktta malet. Sikteshuvu- 
det, som ingar som en huvudenhet i siktet, ir uppdelat i en dag- och en mirkerdel. I 
sikteshuvudet genereras tvd parallella siktbilder, se bild 2, som pa optisk vig férligegs 
pa ofndligt avsténd. Den hégra siktbilden, som ingar i mérkerdelen, erhdlls med hjalp 
av ett bildrér som visar riktmirke, Me-och/eller radarbild samt en horisontbalk. Den 
vanstra siktbilden, som ingar i dagdelen, bestar enbart av ett riktmarke, som erhalls 
med hjalp av en spegel pa ett gyro. 
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SIKTBILD, VANSTER SIKTBILO, HOGER 


BILDPRESEN TATION | INDIKATORHUVUD 
T=12082 


Bild 2. Siktbild 


Férutom av sikteshuvudet bestar siktet av féljande huvudenheter: 


Mérkerenhet (Me) 
Fiérstirkarenhet 
Korrektérsenhet 
Omkopplarenhet 
Anfallsvinkelgivare 


SIKTESHUVUD 


ALLMANT 


Sikteshuvudet alstrar de bada optiska siktbilderna. Det ir mekaniskt uppdelat i spegel- 
hus 8, indikatorhus 5, elektronikdel 3 samt kapa 4, se bild 3. 
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Bild 3. Sikteshuvud 
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SPEGELHUS 


Spegelhuset, se bild 4, bestar av ett gjutet littmetallhus 25, begrinsat av gyrofdstplat- 
tan 29, framstycket 11 och bottenplattan 23. Spegelhusets vinstra del utgér siktets dag- 


del och hégra delen siktets mérkerdel. 
Huset dr av dammtatt utférande. Pa hégra sidan finns gingade hal 10, se bild 3, 


fér fastsittning av registrerkamera. Pa vdnster sida, se bild 4, sitter en hallare 22 
for en lampa ingdende i dagdelens optiska system. Upptill pa sikteshuvudet sitter i lins- 
hallarna 8 objektiven 32 och 7 fr dag- respektive mérkerdelen. Hallarna dr utvindigt 
gangade och inskruvade i spegelhuset, varfér objektiven kan héjas eller sinkas relativt 
detta. Hallarna fixeras av stoppskruvarna 9. Framfir objektiven sitter reflexglasen 4 
fér dag- och mérkerdelen samt motsvarande skymglas 2. Reflexglasen utgirs av paral- 
lellglasskivor, som fixeras av en hallare 5 och hallarfjddrar 1, tva fdr varje glas. I 
nedre delen pa varje glas dr ett hal upptaget i vilket sitter en hylsa 38, som hdlls fast 
av skruven 37, vars huvud utgér anliggningsyta fér ena skinkeln pa klimfjadern 39. 
Hylsans ena inde dr fasad och stéder mot skruven 36. Beréringsytan mellan hylsan och 
skruven (36) tjanstgér som vridningscentrum vid justering av reflexglasen. Justering 
sker med hjdlp av skruvarna 6, tva for varje glas. I sidled justeras varje glas genom 
att de tva skruvarna skruvas at olika hall och i héjdled genom att de skruvas &t 
samma hall. Skymglasen dr fastskruvade i hAllarna 3, som dr lagrade pa en ge-~ 
mensam axel 33. De kan manévreras var fdr sig genom att den ena hallaren léper fritt 
pa axeln medan den andra ar stiftad till axeln. Glasen utgérs av fargade glasplattor. De 
manévreras med vreden 30 och fixeras i uppfdllt eller nedfallt lige av fjaderbelasta- 
de tappar 35, som gar in i urtagningar pa spirrhjulen 34. PA framstycket sitter ett pann- 
skydd 10 och en signallampa 13 med blindare 14. Lampan lyser nar radarn last pa ma- 
let. 


Spegelhuset innehaller siktets optik (i denna ingar iven reflex- och Skymglas) och upp - 
bar gyrot med drivmotor. I huset ingar vidare en vinkelgivare och en stabiliserings- 
enhet. 


OPTIK 


Optiken 6verfér informationer fran gyro och bildrér sa att parallella strdlar erhalls 
fran reflexglasen i siktets dag- och mérkerdel. 
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Bild 4. Spegelhus 
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uanact Ader 
mglas 
Fea allare 
Reflexglas 
Hallare 


Justerskruv 
Objektiv, mérkerdel 
Linshallare 
Stoppskruv 

10. Pannskydd 

11, Framstycke 

12. Stabiliseringsenhet 
13. Signallampa, radar 
14. Blandare 

15. Hallare 

16. Prisma 

17. Streckplatta 

18. Skruvring 

19. Hylsa 

20. Kompensationslins 
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Bild 4. Spegelhus 


. Skruvring 


Lamphallare 


. Bottenplatta 


Vinkelgivare 
Hus 
Klamfjaider 
Fast spegel 
Nit 


. Gyrofastplatta 


Vred 
Mylsa 


. Objektiv, dagdel 
Axel 


Sparrhjul 
Tapp 


. Skruv 
. Skruy 


Hylsa 


. Klaimfjider 


Optiken for dagdelen, se bild 4, dr placerad i vanstra delen av spegelhuset. Den utgérs 


av: 


ett prisma 


en streckplatta 

en kompensationslins 

en rérlig spegel (gyrospegel) 
en fast spegel 


ett objektiv 


ett reflexglas 


Prismat 16 fixeras av en i framstycket fastskruvad hAllare 15. Streckplattan 17 fixeras 
med en skruvring 18 i hylsan 19, som i sin tur dr fist i prismahdllaren. En cirkelring 
och ett hal motsvarande riktmirkets utformning dr upptagna i streckplattan. 


Kompensationslinsen 20 sitter i motsatta inden av hylsan. Den fixeras av skruvringen 


21, 


Den rérliga spegeln lagrar i gyrot, se under Gyro. 


Den fasta spegeln 27 halls fast av i gjutgodset fastskruvade klamfjadrar 26. I varje fja- 
der sitter en nit, vars huvud ligger an mot spegelns bakre yta. Den frimre ytan stider 
mot de i gjutgodset indrivna nitarna 28. 
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Dagdelens riktmirke, se bild 5, erhalls pa féljande satt. Ljuset fran glédlampan total- 
reflekteras i prismat, varefter det passerar urtagen i streckplattan. Efter genomgang 
av kompensationslinsen triffar stradlknippet den rérliga spegeln, reflekteras till den 
fasta spegeln och gar vidare genom objektivet till reflexglaset. Riktmirket, som reflek- 
teras av reflexglaset, tycks for dgat ligga framfér fpl pa samma avstand som malet 
vilket ses genom glaset. Pa grund av den roérliga gyrospegeln vinkelférflyttas riktmir- 
ket nir fpl svinger, varvid riktmarkets lige ger erforderlig framférhallning, se under 


Gyro. 


REFLEXGLAS 
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Bild 5. Dagdelens optik, princip 


Mérkerdelen 

Optiken fér mérkerdelen, se bild 6, dr delvis placerad i hégra delen av spegelhuset och 
delvis i indikatorhuset. 

I spegelhuset ingar: 


en fast spegel 
ett objektiv 
ett reflexglas 


Dessa detaljer 4r i princip utférda och monterade pa samma sadtt som motsvarande i 
dagdelen. 
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REFLE XGLAS 
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Bild 6. Mérkerdelens optik, princip 


I indikatorhuset, se bild 3, ingar en korrektionslins 7 och ett linspar 9. Korrektions- 
linsen 4r kittad till bildrérets skirm och linsparet ir monterat i bakre delen av indika- 
torhuset. 


Morkerdelens riktmiarke, se bild 6, erhalls genom att det pA bildréret alstrade rikt - 
market reflekteras fran reflexglaset. Fran korrektionslinsen som korrigerar fér skir- 
mens krékning, gar stralknippet genom linsparet framfir réret, triffar den fasta spe- 
geln, reflekteras och gar vidare genom objektivet till reflexglaset. Riktmirket observe- 
ras pa samma sdtt som dagdelens riktmirke. 


GYRO 
Allmant 


Gyrot avkinner fpl vinkelhastighet och ger via strémmar fran korrektérsenheten ritt 
framférhallning och bansdnkningsvinkel hos riktmirket. 
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Glaskalott 
Guldbelagg 

Tapp 
Justerskruv 
Axel 

Jarnkirna 
Aluminiumkalott 
Ringformad karna 
Gravitationsspole 
10. Elevationsspole 
11. Platta 

12. Avdragare 

13. Azimutspole 

14. Avstandsspole 
15. Temperaturspole 
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Bild 7. Gyro 
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MORKERENHET 


ALLMANT 


Morkerenheten utgér det seende organet i siktets miérkerdel. Den dr kanslig fr infra- 
rétt ljus och avger, nar réret triffas av detta, elektriska signaler. Signalerna tillférs 
bildréret i sikteshuvudet fér erhdllande av Me-bilden. 


UPPBYGGNAD 


Moérkerenheten, se bild 22, bestar av en kapa 7 av alumin och en insats 3. Enheten dr 
av tryckt4tt utforande. 


Kapan dr framtill forsedd med ett fdnster 9. Pa déversidan sitter en nippel 8 fér luftan- 
slutning. Kapan dr vidare forsedd med tre skruvh&l 1 for montering av miérkerenheten i 
fpl, 


Insatsen bestar av plattan 5 pa vilken i insatsen ingdende enheter ir monterade. P& 
plattans é6versida sitter ett stifttag 2 fér elanslutning samt ett lock 4 med behdllare 6, 
som innehdller kiselgel fir indikering av luftfuktighet. Insatsen dr fastskruvad till ka- 
pan. 


I mérkerenheten ingar: 


Natageregat (SU 2841 A) 
Bildmottagare (SU 2842 A) 
Bildférstirkare (SU 2844 A) 
Stralregulator (SU 2846 A) 
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Bild 22. 


Utgava 1 


30 


cy) BESKRIVNING SIKTE 6A 


or 


Potentiometer 


T=17590A 





Justerskruy 


Gaffel 
Rérhallare 


Transformator Tl 


Diod 


Kondensator 
Ledningsplatta 
Stabilisatorrér V1 


wos es ee 8 oe ee 8 it 


16 


10 


19 18 17 


3231 30 «29 «28 «7 


m 
m 


Bild 23. Mérkerenhet, insats 
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